




Datos del BOP


BOP:
188



CVE:
BOPH-2026-188009



Fecha de publicación:
jueves 01 de octubre de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Capella



Departamento:
Secretaría









Anuncio - jueves 01 de octubre de 2026



Delegación, del Pleno en el Alcalde, de la
competencia en materia de contratación de las obras de “Instalación
eléctrica en baja tensión de instalación fotovoltaica de
autoconsumo con excedentes de 40 kw nominales”

Delegación, del Pleno en el Alcalde, de la
competencia en materia de contratación de las obras de “Instalación
eléctrica en baja tensión de instalación fotovoltaica de
autoconsumo con excedentes de 40 kw nominales”



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-5749703f.pdf
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